120                                              I.   Die Gase.
Auch bier hangt der jeweilige Verlauf der Druckkurven, Fig. 37, nur davon ab, wieviel von der Gasarbeit durch die auBere Warme-zufuhr und wieviel durch die Eigenwarme entsteht. Die Adiabate ABa ergibt sich, wenn die ganze Gasarbeit von der Eigenwarme, die Iso-therme AB^ wenn sie von der auBeren Warme geliefert wird. Wird zwar Warme wahrend der ganzen Ausdehnung zugefiihrt, aber nicht so viel, daB isothermischer Verlauf eintritt, so fallt die Drucklinie ABl zwischen Isotherme und Adiabate.
Wird aber so viel Warme zugefiihrt, daB trotz der Ausdehnung die Temperatur steigt, z. B. bei Ausdehnung unter gleichem Druck nach A J53, bei der Verbrennuug im Diesel-Motor oder bei zu langsamer Verbrennung im Gasmotor nach A B4 oder AB^ so verlauft die Drucklinie oberhalb der Isotherme ABi. Die Warm egleichung in der Form
besagt jetzt, daB nicht die ganze zugefuhrte Warme Q in Arbeit L verwandelt wird, sondern ein um die Zunahme der Eigenwarme cv(T^ — 1\] geringerer Betrag.
Wird endlich Warme abgeleitet, wahrend das Volumen wiichst, so fallt die Drucklinie AB^ unter die Adiabate.
Die Druckkurven konnen iiberhaupt, je nach der Menge der fur 1 kg Gas zugefuhrten Warme und nach der Art ihrer Verteilung uber die Zustandsanderung, die verschiedensten Formen annehmen.
Besonders einf ache Kurven ergeben sich, wenn die Warme Q in solcher Verteilung zugefiihrt (oder abgeleitet) wird, daB imrner der gleiche Bruchteil yjQ davon zur Vermehrung der Eigenwarme, d. h. zur Teniperaturerhohung Verwendung findet. Der Rest (1 — wird dabei in Arbeit verwandelt. Es ist dann
oder
Den uriveranderlichen Wert
kann man als ,,spezifische Warme" bezel chnen, da dies die Warme ist die in diesem Falle zur Temperatursteigerung (oder Verminderung) um je 1 ° verbraucht wird. Bei beliebigerZustandsanderung istdieser Wert fiir jeden einzelnen Grad ein anderer, die spez. Warme ist ,,ver~ andeiiich", wahrend sie in diesen besonderen Fallen unveranclerlich ist, Der Verlauf der entsprechenden Druckkurven ergibt sich leicht aus der Warmegleichung in Verbindung mit der Zus-tandsgleichung. Die erstere
he Arbeit oder aus mechanischer Arbeit Warme entsteht, so entspricht jeder wirklich in Arbeit verwandelten, also als Warme verschwundenen Warmeeinheit eine Arbeit von 427 mkg (Mechanisch.es Warmeaquivalent). Umgekehrt entspricht jedem Meterkilogramm verschwundener, in Warme verwandelter mechanischer Arbeit eine neu gebildete Warmemenge von 1/427 Cal.
